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i SEZIONE A 


AFFLUSSI 


METEORICI 


TERMINOLOGIA 


1. — Afflusso meteorico (m’) ad un bacino 
idrografico in un dato intervallo di tempo: volume 
totale della precipitazione sul bacino in 
quell’intervallo. 


2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un 
bacino idrografico per un determinato intervallo di 
tempo: spessore dello strato d’acqua di volume 
pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed 
uniformemente distribuito sulla superficie del 
bacino. 


3. - Contributo medio di afflusso meteorico (Vs 
Km?) ad un bacino idrografico in un dato intervallo 
di tempo: quoziente fra afflusso meteorico al 
bacino nell'intervallo e il prodotto della durata di 
questo per l'area del bacino. 


CONTENUTO DELLA TABELLA 


Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti 
piu" importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed 
annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi 
espressi in /s Xm?. Per ogni stazione il contributo mensile 
piu' elevato è stampato in grassetto e quello piu' basso in 


corsivo. 


Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di aMusso meteorico Anno 1989 


TAGLIAMENTO, 
ALLA 

im? 325 din? 709 tn 326 | an'usi 
Unkn"] mm |isim"]| mm |uskn'| mm [ustn' |_mm 


CI) CI 20 | o0 


600 ma 
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Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico 


FAVE TORDIVOLE 
A 

mraroLo 

picaDORE 


im? 1228 


Ut? [mm 


00 | 00 


162 


12183 | 460 


Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico Anno 1989 


na 
Dicembre | 181 | 46 | 17,1 | 458 | 207 | ss | 142 | sso | 133 | sso | isa | ago | 123 | sza | né | ra 
Anno 394 [12416] 399 [12597] 408 [117] 400 [12608] 04 naa| 418 |isos0| 418 | 15179] sos | 16018 


Ano 405 | 12772] 420 | 13232] 287 | sos2 


COROGRAFIA DEI BACINI 


asi 
_ cow D sco weRetO 


tro 


su 


SEZIONE B 
IDROMETRIA 


ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 


Idrometro a lettura diretta .... 
Jdrometro registratore SEE 
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta ....... 
Stazione per misura di portata con idrometrografo ...... 
Dato incerto 
Dato interpolato 
Dato mancante 
Idrometro all'asciutto ......... 
Le quote sotto lo zero idrometrico sono precedute dal segno 
Idrometro che risente dell'influsso di marea 0 di manovre operate a MONTE ............. 
Quota approssimata della località ov'è situato l’idrometro dedotta dalle 

tavolette dell'ILG.M. ............csccscoseririeeneeeeeee RR TO, 


Sono stampati in grassetto e in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi 


TERMINOLOGIA 


1.- ALTEZZA IDROMETRICA (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro. 
2.- ALTEZZA DI MASSIMA PIENA (o MAGRA) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo 
periodo di osservazione: massima (o minima) altezza idrometrica (m) raggiunta in tutto il periodo di tempo in 


cui sono state eseguite le osservazioni. 


(CONTENUTO DELLE TABELLE 


Letabelle sono precedute dall'elenco e 
caratteristiche delle stazioni idrometriche di 
osservazione che hanno funzionato nell'anno. 
TABELLA 1 - Riporta, per alcune stazioni, le 
altezze idrometriche meridiane rilevate diretta- 


mente all'idrometro da parte dell'osservatore 
oppure dedotte in corrispondenza del 

‘mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per 
le stazioni fornite di apparecchio registratore. 


CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1988 


Tonli 
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Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche Anno 1989 


CARATTERISTICHE 


DATA 


della 
piena 


(0) Funzionamento regolare 
ISONZO 
|) Nei 194610 zero dello 
Vipacco a Rubbia ® vari ioni idrometro venne abba 
Isonzo a Gorizia 30:31 ot 1971 gato di 0,18 m 

lsonzo a Mainizza ° 19,aga 1979 
Isonzo a Gradisca vari iomi 

[Torre a Tarcento vari gioni 85 
Natisone a Cividate 290.1970 


TAGLIAMENTO. 


(Chiareò a Cedarchis (0) vari gioni 1909 
Fella a Dogna (») vari gioni 
Fella a Moggio Udinese (1) vari gioni 1966 
|Tagliamemo a Piovero * M 15 feb. 1929 
[Tagliamento a Venzone *(a) 14 lug 1970 
[Arzino a Pte Armistizio (0) I gen 199) 
(Tagliamento a Pinzano *) 10 fed. 1986 
[Tagliamento a Latisana %a,b) 30 set 1928 
[Tagliamento a Bevazzana * - 27 di 1971 


ILavenzA 
[Gorguzzo a Gorgazzo Gov. 1951 7ret 1983 

Fiume a Pescincanna * 21 nov 1982 11 mar 1975 
[Site nd Azzano Decimo ° 21 nov. 1987 vari giorni 1982 
4 nov. 1966 28 mar. 1987 
5 nov. 1966 18 mar. 1913 


5 nov. 1966 Bagp 1968 


S nov. 1966 6rnar. 1922 


Piave a Ponte Vitoria") 


(1) sissi massima iena è stata superata el novembre del 1966, ma ans asportazione dello strumento na é tto poesie icone l do. 
Non ono pubblica dati delle snzioni serie in comsivo. 
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Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche Anno 1989 


CARATTERISTICHE 


DATA 


BACCHIGLIONE 


|Astico a Pedescata 
Tesina Vicentino a 
[Boltano Vicentino ® 


1 hug 1938 


vari giorni 
Sup, 1976 
vari gioni 87 
10500 1906 


E BASSO ADIGE 


[Alpone a San Bonifacio * rai 
[Adige a Legnago * () 24 feb 1985 
Adige a Bonra Pisani ® (3) 3I die 1978 


0) a di ia pn è si aper lov 106, cu aprzine dello renzo ca ao ra on di 
I Alva cin di dmn st i 134 Kc amp rape al acini el (172 n) al Lago i Set Co (1,18 Kn) ci n 
agi a zone de nin cen e eo Sa Co can o dl Mec (Lie. eno uc 1 dle ea co 


146 


Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1989 


Bacino: ISONZO 

Stazione: SONZO a GORIZIA 608 msm) 
MAR] APR set [Ort [nov] pic 
To [sr 33] 85 
sa | 50 4|8 
n 130] 4 
mm s|39 
148 6|% 
13 4 
u6 

s 


Bacino: ISONZO 
Sane SONZO a MAINIZZA 
cen [Ea [uan] ara [uno] 9 ] uva |xc0] 
% ELI 
So 550 [10 | 26 | 205 
w S| 20|so|n|s 
36 40 | 15 [to 
do 20 | ta | io 
"E 10 | io [10 
n 20 |20| ds 
Zo|us 
do 


+ |eupgregrererigrririvBrrrvvstvna 


(3000 msm) 
DIE 


VI eeeeeEEET®® 


28BBNYNRENNdSsisariiizonvansuni| 


svuvevervesezere88 58838888 
clssssssssossnanzizionesanntigoss 
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Tabella 1 - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1989 


Bacino: STELLA 


Bacino: ISONZO 
Stazione: NATISONE a CIVIDALE 


100 


FEFEFEFFITERO 


BES2A2NRARARRAARI2S22222233alt 
REBSNENE 


sapsenespeseneo 
sessomssssse 


E [2888N8R®2NNN8 


E 


iI 


è 


GERELERA BASA G]S]a 


(EBNNANENN 


E 
È 
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Tabella 1 - Osservazioni idrometriche giornaliere (em) Anno 1989 


Bacino: TAGLIAMENTO 
Stzione: FELLA a MOGGIO UDINESE 
MAG] 


Bacino: TAGLIAMENTO 


02729 mam) 


ssssssssssslà 


ERETIFIS Is LI FEFFISRO 


aaoreoeraoo373383322222988 
aarstttftto 


sjarereseesesossoooseosoorooragsaesi 


8EBBNBNNNN 
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Tabella 1 - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1989 


Bacino: TAGLIAMENTO Bacino: TAGLIAMENTO 

Stzione: TAGLIAMENTO a PINZANO Stzione: TAGLIAMENTO a LATISANA (200 mam) 
Co [cen ] res 
E Wa [3 
2|353 

216|29 
“n 

3 
9 
n 
ss 
» 
ti 
a 
“ 


s 
DI 
Du) 
s 
si 
si 
DI 


» 
» 
so 
n 
n 
o 
n 
a 
Di 
hi 
s 
s 
” 
s 
si 
RI 
DI 
b) 
Ci 
s% 
s% 


EIBNBNENN 


" 


i 


sessrcegssss 


F®383988555550 8052888838 
u|rossasusreseasccsarssossssssase/î/. 


slosssmearsa 
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Tabella 1 - Osservazioni idrometriche giornaliere (c Anno 1989 


Bacino: LIVENZA 
Stazione: FIUME a PESCINCANNA. 

FEB 
TE 
18 
16 


Media 


Bacino: LI 
ne: MONTICANO a ODERZO 


& 


asesstase 


288 NRE 
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Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) 5 Anno 1989 


Bacino: LIVENZA 

Strone: LIVENZA a MEDUNA DI IVENZA 
rea [AR] APR [uao co] 

RIE EEE 

luis] 2 | as| ss 
ss 
4% 
“ 
do 
‘ 
» 
s% 
» 
» 
P) 


BEFPFIOCLI 


RIRERREEEEELETTTE EEE TE ETTI TIIIO 


ECTETTER 


ssssssessessneto 
s[ezssssssscrzssetetozs33sessss)g 


E 
È 


VELTRETELLETÌ 


s|rsasaseassesassosozosese 


Tabella I- Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) - Anno 1989 


Bacino: BRENTA Bacino: 
Stazione: BRENTA a BARZIZA (COLTI [Stone: ASTICO a PEDESCALA 
ca en] res war] 
ti 
» 
Lo 
so 
» 
» 
si 
tO] 
n 
n 


TNEBUeuuunanssssuiuiuruniuuii 


CEPPEEEEP RESO 


nov, 
DIL] 
«a 
Drri 


2 8BBNSRRNNNS 


E 
È 
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Tabella I - Osservazioni idrometriche giornaliere (cm) Anno 1989 


s888888 


#8 


#8 


CERRI 
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Sezione C 
PORTATE E BILANCI IDROLOGICI 


ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 


Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta... M 
Stazione per misura di portata con idrometrografo Mr 
Dato mancante ... » 
Dato incerto n ? 
Dato interpolato ... (0) 
Sponda sinistra ......... sp.S. 
Sponda destra ..... sp.d. 
Metri sul medio MARE ............ msm. 


Sono stampati in grassetto e in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi 


TERMINOLOGIA 


1. - PORTATA in una sezione e in un dato istante (m’/4): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di 
tempo (minuto secondo) che comprende quell’istante. 

2.- PORTATA UNITARIA (0 contributo) relativa ad una determinata sezione (Vs Km'): rapporto tra la portata nell'unità 
di tempo (1) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione. 

3.- PORTATA MEDIA di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapponto trail deflusso relativo all'intervallo e la 
durata di questo. 

4.- MODULO di una sezione: portata media di un gran numero di ani 

.- PORTATA GIORNALIERA in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno. 

6. DURATA di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni 
di quellintervallo, nei quali sì è verificata una portata non inferiore a Q. 

7. PORTATA SEMIPERMANENTE in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per 
metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dellintrvali). 

8. - PORTATA SEMIANNUALE di un anno determinato; la portata semipermanente di quell'anno. 

9. - DEFLUSSO in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m’/s): volume liquido che ha 
attraversato la sezione nell'intervallo. 

10, - ALTEZZA DI DEFLUSSO di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello 
strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell’intervallo e uniformemente distribuito sulla 
superficie del bacino. 

il. - DEFLUSSO GIORNALIERO in una determinata sezione e per un dato giomo (m°): volume liquido che ha 
attraversato la sezione in quel giorno. 

12. - DEFLUSSO UNITARIO relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (mYKwm : rapporto tra 
il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione. 

13. - PERDITA APPARENTE di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza tra l'altezza di 
afflusso meteorico l'altezza di deflusso relative all'intervallo. 

14. - COEFFICIENTE DI DEFLUSSO di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto fra 
l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo. 


‘CONTENUTO DELLE TABELLE 


Le tabelle sono precedute da una cartina del 
Compartimento, corredata di un elenco, ove 
sono ubicate le stazioni di misura che hanno 
regolarmente funzionato nell'anno. 


Nelle tabelle, per ogni stazione, sono 
riportati: 


a) le caratteristiché della stazione e del 
bacino che alimenta îl corso d'acqua relativo, 
con l'indicazione delle altezze idrometriche e 
delle portate massime e minime rilevate nel 
periodo di osservazione; 


n}, le portate medie giomalire espresse in 
Us; 

©) gli elementi caratteristici, mensili ed 
annui, dell'anno e del precedente periodo di 
osservazione: le portate, in m’’/s,massime, 
minime e medie giomaliere, i deflussi e. gli 


afflussi in mm: i coefficienti di 
deflusso (rapporto tra i deflussi e i 
corrispondenti afflussi). I valori calcolati dei 
coefficienti di deflusso dei mesi primaverili- 
estivi sono inferiori a quelli reali perché i 
deflussi, misurati nei vari corsi d'acqua, in 
corrispondenza delle stazioni di misura, sono 
influenzati dalle derivazioni ad uso irriguo 
esistenti a monte delle stazioni stesse; 


d) le portate medie giornaliere corrispondenti 
a valori caratteristici delle durate espresse in 
giorni; 


e) la scala numerica delle portate, cioè la 
traduzione analitica della relazione 
intercorrente tra le portate e le altezze 
idrometriche rilevate nella sezione di misura, 
valida per l'anno cui si riferiscono gli Annali, 
0 per periodi dello stesso anno, ove specificato. 


ELENCO DELLE STAZIONI 


1. - BRENTA a BARZIZA (Bassano) 
2. - ADIGE a BOARA PISANI 


COROGRAFIA DELLE STAZIONI 


— comma sumo 
_ cone Di IONO MERrtRO 


Stazione PE LA SUA DELE 
PORTATE (CON IRONIA) 
AMO 1989 


1- BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Mr) © Anno 1989 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 ta (parte permeatile 66%) aree glaciali 0,03 km"; altitudine mastima 318$ m 6; attitudine media 
1256 m am neo idrometrico 105,83 mm. distanza dalla foce 105 km circa; inizio oservazioni marzo 1952; inizio minure agosto 1946 Altezza idrometrica max 6,80 m 
(4 novembre 1966); minima 0,39 m (23 gennaio 1935). Portata massima 2500 0°/ 4 novembre 1966). Minima 8,56 m/s (29 novembre 1977). 


Maggio 


1024 
957 
987 
987 
sa 
1007 


Gia 


185, ss 
na CO) 
46 247 
ms 919 


1966; 1969-1984; 1986-1988, 


Portata massima fm’) 4709 | 4018 | sino 
Portata media im’) s19 
Portata minima (m 4) 195 
\Attusso meteorico (mm) 188 


DURATA PORTATE 
1989 


2- ADIGE A BOARA PISANI (Mr) © Anno 1989 


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 kn" (pre permeabile 43.9 %); ace glaciali 154 hm altitudine massima 3899 m sm; altitudine 
Media 1535 m um; 1535 m sim; zero idrometrico 8,51 m sm. distanza dell foce SI km circa; inzio osservazioni anno 1853; inzio misure ottobre 1917. Alvzza 
idrometrica max 3,59 m (2 novembre 1928) minima -,6 m (31 dicembre 1978). Portata massima 1700 m'/s (2 novembre 1926). Minima 32,84 m/s G1 aprile 1976). 


Febbraio | Maro | Aprile | Maggio 


2855 
2561 
2575 
2519 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1989 
ano | Gen | Feb, | Mar | Apr | Mag | Gi 


Portata massima (4) 849,1 | 1253 | is40 | 1502 | 429,7 | 3403 | s821 
Portata media (m 1951 | rogo | 1051 | 1207 | 2626 | 2766 | 2628 
Portata minima fm” CHI 63 | 783 | 1069 | 2241 
[contributo medio (4 km) 163 | 87 | 88 | i0a | 220 | 24 
[Deftnso (mm) si6a | 233 | 213 | 270 | 569 | 20 
|Aftunso meteorico (mm) 9042 | 10 | 730 | 200 | zona | s13 
[Coefficiente di deflusso 057 | 2329 | 029 | 093 | 027 | 121 


ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1931-1986 7 


Portata massima (m 459 | so 1260 | 14109 | 12500 | 10630 
Porta media (m* 9) 1359 | 1297 190,0 | 3006 | 3906 | 392,5 
(Portata minima (m 9 mo | 64 328 | 70 | sa | 364 
(Contributo medio (4 km) ua | 108 159 | 255 | aa | 253 
|Dettusso imm) 304 | 265 412 | 63 | asa | 98 
|A Musso meteorico (mm) di | 27 6A | 1062 | 983 | 1026 
|Coettiiene di deflusso 094 | 06 osi | 068 | oss | 066 


DURATA PORTATE, 
1989 Periodo 


SCALA NUMERICA DELLE PORTATE 
Ria Torna iezza Porta Ria Fora 


m'ha m'ha n ml 


10 | ses sm92 
30 | 315 ano 
6 | 2569 330 
91 | 253 2700 
135 |-2033 290 
18 | is02 ur 
24 | is Ie 
355 | 207 asp 


vst ei pr fo 189 hp pet ult pr rime de a i i i sn dine e i i è men ian de i 
ni a, n at per n. 
one e tant re me o n i cme i gi 17 108, i qui aaa dl pz mi È ape 
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Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno Anno 1989 


BACINO 


E 
CORSO D'ACQUA 


ISONZO 


LOCALITA” 


PIANURA FRA 
ISONZO E TAGLIAMENTO 


[Canale scarico Boss-Forte 
[Canale scarico Boss-Forte 
[Canale scarico Boss-Forte 
[Canale scarico Bos-Fote 


PIANURA FRA 
TAGLIAMENTO E PIAVE 


L; 


[Fiume Fiume 
[Sco pubblico di Murtis 
Rio Selva 
[Pozzi RA ha valle 
[Pozzi RA ha monte 
[Pozzi RA RB2 
[Pozzi RA RBI 


$ESS858588558888588 


SEZIONE D 
FREATIMETRIA 


ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 


Stazione freatimetrica a lettura diretta 
Stazione freatimetrica registratrice 

Dato incerto .... 
Dato interpolato 
Dato mancante ........... 


Pozzo asciutto ... 


Sono stampati in grassetto e in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi. 


TERMINOLOGIA 


ALTEZZA IDROMETRICA (m): altezza del livello liquido nel pozzo sul livello del mare. 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


Le tabelle sono precedute dall'elenco e 
caratteristiche delle stazioni freatimetriche che 
‘hanno funzionato nell'anno. 


TABELLA I — Riporta i valori dei livelli 
freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei 
giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di 


ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in 


cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed 
il valore medio corrispondente. 


TABELLA Il — Per ognuna delle stazioni 
considerate nella Tabella I, riporta la quota del 
piano di campagna ove la stazione è situata ed i 
valori mensili ed annui dei livelli freatici.. 


Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche Anno 1989 


11 dic. 1960 vari mesi 
asse 5 nov 1966 oltre l'anno 
4000 vari gioni 1970 oltre l'anno 
asse 2 ape 1967 11 gen. 1987 
(Cito Caomaggiore ss 29 081966 8 nov. 1970 
Vita di Chions ass 29 feb. 1936 200. 1944 
(Eraclea via 7 Casoni 4537 2066.1987 | - 23 00, 1972 
ss 11 set 1985 1708.1931 
45059 8 nov. 1941 vari gioni 
assi: 17 00v. 1979 14 set 1985 
asse 16 (6. 1951 vari giorni 
asar 8 ape. 19650 11001962 
asso 29 dic. 1960 oltre l'anno. 
assi Ss 1965 vari gior 
eBret 1965 
asse 26 %d. 1989 29 lug 1987 
as 23 mar. 1976 26290. 1950 
45048 30661941 Bott 1944 
404 2666.1972 29 nov. 1944 
assi 201. 1960 var gior 


14 feb. 1972(1) 2600, 1959 
[Venezia (Lido) 14 feb. 1972 2600.1959 
Maserada 29 mag 1934 vari mesi 

[Varago (ex Sattore) ®? 26 dic 1959 2gju 194 
[Mogliano Veneto Stop. 1989 vari gioni 
17 gen 1978 1420.1979 
29 dic. 1959 vari mesi 


(1) Manca livello massimo del povere 1966, casa dlalisgameto dell stazione. - (2) Nsovo pozzo dal 1972 
0) Ni precedenti anali la stzione è sempre stata erroneamente chiamata Vorago: la sazione feaimeric è ubicata reso abitato di Varo 
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Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche Anno 1989 


ano dellinzio, 


sar 14 mar. 1972 5 feb, 1987 
4930 26 n0v. 1987 
2:29 ov. 1987 
ssar 29 lug 1960 vari mesi 

Badoere 45032 20 feb 1972 14 mar. 1989 
(Barcon sar 11 set 1965 vari mesi 

a TOZC) 20 feb. 1972 20 lug, 1969 


(Castelfranco Veneto 49040. 26 apr. 1936 vari gioni 88 
Castello di Godego asa 14 mar. 1936 | asc vari mesi 
Vilarappa asar 20 feb. 1987 vari mesi ‘87 
[Abbazia Pisani 4537 17 ov. 1989 vari gioni 
IMarsango 49 29 dic. 1960 23 ape 1963 
Sant Anna Morosina (segheria) 456 2 feb. 1951 vari gioni 
[Campo San Martino asa 17 feb. 1941 26 mag, 1976 
Paviola as 29 dic. 1964 60m, 1985 
(Cintadella 4930 179e0 1977 oltre l'anno 
Rosà (Borgo Tocchi) as 5 lug 1989 vari omni 
(Pozzo Battocchio 4538 17 nov. 1968 5 on. 1978 
[Cartigliano spar Bon 1937 vari gioni 


FRA BRENTA 

E ADIGE 
[Camisano (via Boschi) Pe | ossrw | assi [iosa] 2997 | 2895| spen1977 | 2449 | 2ago1948 | 2619 
(Grossa F| oww | 45033 [1932] 3072 | 3038 | 26901985 | 2862 | 2mag19ss | 2926 
{Carmignano Pozzo Colonie e | osw | asse [is] 4 Bnov.1966 | 3901 | 29mar 1989 | 4022 
[Gazzo e | osew | 45035 [1955] asz4 | 3594 | 29601979 | as | vorigiomi | - 
Barche (ex Calonega) F| ossew | asse [1035] 3981 | 3929] Sago.1907 | 3803 | 14ng0.1943 | 3842 
(Crosara di Nove F | osrw | asa |iose| 7045 | 7345] snov.1966 | as | varigiomi | - 
(Casa Reginato F | or4rw | astan [1959] o18s | 7698 | 23001.1976 | ‘as. vari mesi - 
IPozzoleone Fr | oerw | 4539 [iz] ss5 | siso| Sstbi941 | asc vari mesi o 
Iscoszzoto F | curw 1956| 7608 | 71,53 | snov.1966 | as | varimesi 5 
|\Gajanigo (ex Colombara) F | osrw | asse iosa] 3314 | 3312] stg1989 | ais4 | i7agot994 | 3229 
[Schiavon F | oerw | asa |is6| 206| - - asc | varigiomi | - 
Iaressanvigo F | orssw | asso |1926| s687| ssi | 267011928 | 5254 | 2090.1989 
[casa Schiavo F.| osgw | astar |ios6] 7245 | 6998 | 2901959 | 5998 | 29801986 
Bolzano Vicentino F | ogw | «sar [iosa] «9 | 305] 5001966 | 41,59 | 1600.1949 
[Sandrigo F|osew | asar [1967] 6257 | 6113] tioic1982 | 5692 | 1160.1987 
[Monticello Conte Otto F | ossow | sas |is27] soa | 4048 | 20061988 | 3738 | 23001947 | - 


(1) Caposaido a quota 47,11 mam dopo il 5 luglio 1984 

(8) egli mnati parte Seconda degli ann dal 1972 al 1987 compr, voi Gesimerici pubblicati sco nome CASA SCHIAVO 

devono essere atri al pozzo denominato SCHIAVON. rilevamento di dati dell stazione CASA SCHIAVO è so intero nel 1972. 

() Fino illa dt di intuzioe dell tazione di Badoere, nno 191, la quota del apoalo di rifiimento è stata crrocamente indicata in 326 m invece che in 23.26; 

ut ari merci riporti ei precedenti nali devono cere comes otirnendo sd cs vale 10.00 
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Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche 


2 ov 1928 
23 feb 1987 
2g. 1937 
13 giu 1933 


1650.1936 


232 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


Anno 1989 


TRIVIGNANO 


Bacino: FRA TORRE E TAGLIAMENTO 


6294 mam) 


8 


3 


ov 


ERRRAREREA 


R| BRRBRERERE 


E|ERERERRRRR 


Li 


R|BRERRBREGRE 


07,04 mem) 


233. 


MAR | AaPR_] mac ] Gw | we ] aco ] ser ] om | nov ] pic 
ae use | 2296 ne m6 | 2326 | 2235 | 2267 
ss | as | 2302 26 6 | 219 | 2278 | ae 
asc me | 296 ms n | 2316 | 2288 | asc 
ae | as | 2310 n# 2388 | 2311 | 228 | ese 
asc me | 2a ne ms | 2306 | 2274 | ae 
as | as | 2319 2370 ma | 2302 | 22722 | ae 
as | as | 2322 ne n | 2296 | 2270 | ne 
ne | 2268 | 2326 2,6 238 | 2290 | 226 | use 
asc | 2250 | 2328 ns 235 | 2284 | 2268 | asc 
ae | 290 | 2331 2354 | 2360 | 2350 | 2240 | 267 | ne 
as DIS ne | 360 | 26 | 20 | 204 2 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1989 


(6701mem) 


Vv 


9 
Z 
8 
9 
Li 


R| ERERRERRER 
R| FRABREBBRE 
A|FRARARRRRA (E 
R| ERRRRREBER(S 
R|BRBRBBREBBER 
|BRBEREBBBRR 


76mam) 
DIC 


3568 
3560 


193 mem) 


SAVORGNANO 


Bacino: FRA TAGLIAMENTO E PIAVE @365mem) 
MAGI uo DIE 


nas no 21,68 
na 2190 21,67 
na 21,88 21,67 
naz 2189 216 
18 239 21,6 
2182 2185 21,67 
2180 2182 21,6 
2130 2179 2165 

79 216) 
2179 2177 21,62 


2185 2,6 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


CINTO CAOMAGGIORE 


Q213msm) 


NOV 


DIC 


1003 
1028 
1033 
1036 
10,38 
1039 
104 
10,43 
1081 
1039 


1038 
1040 
1043 
1042 
1043 
1045 
10,40 
1939 
1038 
1033 


1034 


(1627mem) 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1989 


(1865mem) 
DIC 


(3:75mem) 
DIC 


E) 
i 


BRUBIZZea 


(1508 mem) 
IC 


170 
12,67 
12,6 
12,60 
12,88 
12,56 
12,58 
12,57 
12,58 
1234 


12,60 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1989 


VIGONOVO 


8 
b-| 
ì 
i 
9 
3 


ERBBREBERE 
BEBBRBERSE 


E|ERERERBERRI(E 
E| ARERRRERAR 


(1823 mvm) 
DIC 


1508 z 1361 
14,65 13,88 
13,99 13,48 
13,42 1342 
ini 1334 
13,08 1328 
13,02 1320 
1297 1325 
12488 1339 
1292 | 1347 1,0 


160 | na 1340 


FRATTA DI ODERZO 


cino: FRA TAGLIAMENTO E PIAVE (10,55mem) 


sa 


237 


Tabella 1 - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1989 


(086msm) 


ass lì 


&| EEGERRE 


aucuuzzzie |E 


19 
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Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1989 


(637msm) 


QIIT Mm) 


Nov 


9 
8 
a 


É 


RBRBRBRERGE 
ERRERBERAE 
BRRERBRE 


E|ERERERERE 


0023 mem) 


NOV 


2420 
2414 
2415 
MAI 
2408 
2405 
240) 
ns 
2395 
2391 


2406 


G47mem) 
DIC 


239 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


Anno 1989 


Q96T msm) 


9 
z 


x 
5 


DIC 


R|RRRRRERRRR 


MUSANO (CA' ROSSA) 
Bacino: FRA PIAVE E BRENTA 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1989 


G820msm) 


L) 
> 
3 


Vv 


FRRRERRERR 
RRRRERBERRR 


E|ARRARERERR]E 
F| FRRBRRERER 


x 
* 
* 
® 


R| ERRRERERBE 
R| ERRRRERERE 


Ei A| BRERRRRREF 


% 


O66mam) 


DIC 


mal 
740 
137 
733 
13 
730 
7 
729 
726 
zu 


732 


41° 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


Anno 1989 


179msm) 


DIC 


3387 
3379 
Ea 
33,67 
33,60 
oe 
3349 
3349 
3343 
3397 


33,60 


(5492 msm) 


8 
: 
È 


Nov 


ss 
37,88 
a 
3735 
3730 
mA 
3717 
37,12 
0 
3695 


SERRRRERBE 
S| ARERRERARER 
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Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


Bacino: FRA PIAVE E BRENTA @s534 mem) 
MAR | APR_| Mac ] Gu | te | ago | ser ] omm | nov | pic 


29 
mn | 2291 | 228 
259 | 230 | 276 
264 | 234 | 2276 
na | 4 | 204 
26 | mu | 27 
24 | 2310 | 226 | 24 | 224 n4 | 26 | 23 | nr 
2279 | 2309 | 2268 | 2314 | 2209 | 2234 | 2264 | 2249 | 26 
279 | 2309 | 224 | 2309 | 2249 | 2200 | 2274 | 24 | 26 


2 | 200 | 2206 | 266 | 50 | 2 | 20 | n | 20 | 2a 


SANT'ANNA MOROSINA (SEGHERIA) 


Bacino: FRA PIAVE E BRENTA GLI msm) 


mar | am | AG | GU | tuo | aso ] ser ] om | nov | pic 


29,60 | 2050 | 2964 | 2058 | 2967 | 2957 | 2961 | 2040 | 2055 
29,58 | 2961 | 2962 | 2960 | 2070 | 2958 | 2943 | 2957 | 29,8 
29,55 | 2965 | 2960 | 296 | 2965 | 2957 | 2960 | 2055 | 296 
29314 | 2963 | 2963 | 206 | 2968 | 2960 | 2957 | 2955 | 2988 
2962 | 29,61 | 2968 | 2961 | 296 | 2959 | 2960 | 2985 | 2956 
2962 | 2968 | 296 | 296 | 2961 | 2997 | 2957 | 2954 | 2955 
2963 | 2970 | 2960 | 2962 | 2961 | 29,59 | 2956 | 2954 | 2954 
29,60 | 2969 | 2958 | 2966 | 2059 | 2057 | 2955 | 2954 | 2088 
29,57 | 296 | 2056 | 2963 | 2059 | 2957 | 2959 | 2054 | 2955 
29,58 | 2967 | 2056 | 2068 | 2959 | 2960 | 2961 | 2956 | 2954 


71 mem) 


DIC 


40,80 
4085 
4040 
4095 
4030 
4027 
4021 
40,16 
40,12 
4007 


4028 


(4230msm) 


DIC 


BRUBIZZea 


3760 
E, 
37,62 
278 
80 
2748 
2747 
37M 
IA 
3740 


82 


Giomo [| GEN | FEB | MAR | APR_] mac ] ou _] wo | 400 |] ser | om DIE 
2 me. | as | 6109 | 6679 | 6630 | seu | 0756 | 0709 6219 
5 asc | as | GI7I | 6689 | 6696 | 6837 | 6727 | 6721 62,02 
8 me | ae | 628 | 6687 | 6713 | eso | 6717 | 669 6186 
u as | as | 6399 | 66s | 6706 | 6887 | 6714 | 6668 6186 
“ asc | use | 6512 | 6673 | 6694 | 6387 | 6710 | 6667 6152 
n as | me | 6562 | 6667 | com | ero | Gsm | 6634 6uS1 
20 me. | me | 6532 | 6660 | 6637 | 6a | 666 | 6599 6190 
8 me. | mc | 6619 | 6657 | 6612 | 6325 | 6657 | 6621 6182 
26 ni. | as | 6630 | 664 | 619 | 6Ro1 | 6a39 | 600 6177 
» me | me | 664 | 6020 | 6637 | 6779 | soon | 656 6146 

Medie ms | as | 6456 | 666 | 6662 | 6026 | 6697 | 664 | sas7 6176 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


Anno 1989 


CAMISANO (VIA BOSCHI) 
Bacino: FRA BRENTA E ADIGE 


G9STImem) 


Go 


LUG, 


DIC 


80 
nas 
281 
230 
nn 
29 
n 
27.60 


2832 
mr 
2824 
2821 
2817 
28,14 
20 
27,85 
2,88 
n 


27,6 
n,6 
2,59 
2,87 
27,59 
27,87 
256 
2757 
2056 
2735 


28,13 


27,58 


GROSSA 


Bacino: FRA BRENTA E ADIGE 


0072msm) 


GIU 


pra 


29,6 


27 
2981 
29,79 
2974 
2971 
2974 
2981 
2992 


2996 | 2982 


Bacino: FRA BRENTA E ADIGE 


CARMIGNANO - POZZO COLONIE 


MAG 


Gsra mem) 


DIC 
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Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese Anno 1989 


G981 mem) 


BREEGEZe e 


i 


,8S mem) 
DIC 


Qu 
6286 
616 
670 
6,6 
6,682 
688 
6,60 
683 
te) 


5 
è 


R| BRERRRERRE 


62,67 


(550mem) 
DIC 


5065 
50,60 
50,60 
50,88 
50,58 
50,58 
5045 
5095 3040 
5090 5040 
5090 5040 
50,88 


3094 | s133 | si29 | sisi | suoi | som | sos | sos 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


Anno 1989 


(0698 msm) 


DIC 


CO) 
67 
659 
685 
6238 
6238 
6238 
6238 
6238 
6238 


GAJANIGO 


Bacino: FRA BRENTA E ADIGE 


G314mem) 


GIU 


Nov 


DIC 


32M 
26 
2270 
126 
32,6 
362 
3260 
n 
3252 
32,6 


2230 
3230 
3228 
3292 
3234 
3240 
3242 
3244 
3246 
3246 


su 
3242 


3255 | 36 


SCHIAVON 


Bacino: FRA BRENTA E ADIGE 


(351 mem) 


MAG 


NOV 


63 
6421 
6410 
69 
69 
6,85 


sso 


672 
6,65 
63.59 


Co) 


Bacino 


BRESSANVIDO 


FRA BRENTA E ADIGE 


MAGI 


sodo 
5396 
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Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


Anno 1989 


G419mem) 


MONTICELLO CONTE OTTO 


Bacino: FRA BRENTA E ADIGE 
MAG 


Tabella I - Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese 


ROTA DI CALDIERO 


Bacino: FRA BRENTA E ADIGE 


(40,76 mem) 


DIC 


3612 
381 
381 
3810 
3809 
3806 
2804 
3802 
3801 
38.00 


3807 


® Bacino: IN DESTRA ADIGE (654 mem) 

Giomo | GEN ] FEB ] Mar | arR_| maG | cm | wo ] aco omT_] Nov _]_pic 
2 us | asc me | ae sie me |onme | 4023 sa nic 
s asc. | as | ns | asc ne n | ao | 402 4991 nie 
Ù as | asc ue | se sc me | ome | 4935 9,88 sc. 
u we | asc me | as se | me | as | 4933 1995 nic. 
sa asc | asc nie | ne nic me |a | 409 99 nic. 
n ue | asc us | as | ose | as | as | 500 49,88 nic. 
E) as | ae ue | ss ne ns | as | 5009 49,8 nc 
v ae | asc me | ae ne me | as | s016 #81 asc 
26 as | as | as | asc ne ns | as | 5019 4983 nec 
28 nc ns | asc asc me | ae ac | 5033 4983 nc 
Medie | asc ns neo | as ue | | se | 01m 1988 n 


Tabella II - Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici - Anno 1989 


E PIAVE 


[Pozzo Dipinto 
[Valvasone Delizia 
[Valvasone 
(Savorgnano 

Cinto Caomaggiore 
[Vitltta di Chions 
[Eraciea- via 7 Casoni 


Tabella I! - Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici Anno 1989 


'Barcon 
era 

(Castelfranco Veneto 

(Castello di Godego 

Vinarappa 

[Abbazia Pisani 

IMarsango 

Sant'Anna Morosina (ségberis) 


Barche (ex Calonega) 
(Crosara di Nove 

(Casa Reginato 
Porzolcone 

ISconzzolo 

|Gajanigo ex Colombara) 
Schiavon 

IBressanvido 

Bolzano Vicentino 
Sandrigo 

[Monticello Conte Otto 
Dueville 

Rota di Caldiero 

(Vago 

[Spezzapieta 


MAREOGRAFIA 


Nel presente capitolo sono riportati i valori dell’alta e bassa marea osservati 
durante l’anno nella Stazione Mareografica di PUNTA della SALUTE (Venezia). 


CONTENUTO DELLE TABELLE 


Le tabelle riportano i valori di alta e bassa 


marea registrati nella Stazione e l'orario in cui 


ti (sempre secondo l'ora solare). 


Nelle tabelle, per ciascun mese dell'anno, 
sono riportati: 


2) per ogni giorno del mese gli orarî in cui si 
sono verificati gli estremi; 

5) i valori degli estremi (alta e bassa marea) 
espressi in cm; 

6) le medie delle altezze di alta e bassa marea 

per ciascuna decade; 


d) la media mensile delle altezze di alta e 
bassa marea. 


Le altezze di marea riportate nelle tabelle 
sono riferite allo zero mareografico di Punta 
della Salute (corrispondente, nel 1897, al piano 
fondamentale della rete altimetrica dello Stato). 


Tale livello di riferimento si trova 
attualmente ad una quota inferiore di circa 23 
cm al livello medio marino attuale. 


Sono stampati in grassetto e in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi. 


-53- 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA-SALUTE Mese Gennaio 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Febbraio 


65%. 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Marzo 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Aprile 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Maggio 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Giugno 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Luglio 


Anno 1989 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Agosto 


[ie 


Medie Il decade 
11 decade 
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Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Settembre 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Ottobre 


Anno 1989 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Novembre 


Anno 1989 


Stazione mareografica di PUNTA DELLA SALUTE Mese Dicembre 


Anno 1989 


CARATTERI IDRO-METEOROLOGICI 
DELL’ANNO 1989 


Lo scopo del seguente capitolo è quello di 
mettere in evidenza le caratteristiche meteoclimatiche 
dell'anno 1989, confrontando i valori rilevati in 
determinati osservatori meteorologici ed in alcune 
stazioni termometriche, pluviometriche, idrometriche e 
di misura delle portate, opportunamente scelte nel 
Compartimento, con i rispettivi valori medi di un lungo 
periodo di osservazione (valori normali). 


I- TEMPERATURA 


Una prima lettura della tabella I indica che 
l’anno 1989, per quanto riguarda la media annuale 
delle temperature, presenta in genere valori superiori 
alle medie del periodo. Lo scostamento relativo 
positivo maggiore si è verificato a Tarvisio (+17%) 
mentre quello negativo più sensibile si è verificato a 
Vicenza (-2.5%). Considerando tutti i valori delle 
stazioni della tabella abbiamo globalmente una 
variazione percentuale della temperatura media annua 
di +4.7%. La media annua massima si è verificata a 
Trieste (14.5°) mentre quella minima a Tarvisio (8. 
La media deile medie annue visualizzate è di 12.8° 
contro il corrispondente valore periodo di poco 
superiore a 11.9°. Lo scostamento assoluto annuo 
positivo massimo si è verificato a Tarvisio (1.2°) 
mentre quello negativo massimo si è verificato a 
Vicenza (con -0.3°); la media degli scostamenti 
assoluti è di +0.5 

Per le stazioni tabellate il massimo 
scostamento negativo mensile è di -1.9° (Cavarzere ad 
ottobre pari a -13%) mentre il massimo scostamento 
positivo mensile è +5.1° (Cortina a gennaio con un 
-251.3%). Il mese più caldo è stato. luglio 
(conformemente ai valori normali) in tutte le stazioni 
mentre quello più freddo è stato gennaio (sempre nel 
rispetto dei valori normali). Le temperature mensili 
medie più elevate sono variate da un massimo di 24.2° 
per Rovigo ad un minimo di +15.8° per Cortina 
d'Ampezzo. Le temperature mensili medie meno 
elevate sono variate fra un minimo di 0.1° (Tarvisio) ed 
un massimo di +5.6° (Trieste). 

Solo giugno ha presentato in tutte le stazioni 
Variazioni negative dei valori medi mensili (comprese 
fra -12.7% di Cortina e il valore -0.3% di Mestre); in 
termini assoluti le variazioni negative vanno da -1.9 di 
Cavarzere a -03 di Mestre. Aprile e maggio 
evidenziano aumenti generalizzati dei valori medi 
(compresi fra +0.2% di Udine a maggio e il +26.6% di 
Tarvisio ad aprile). Luglio, agosto e settembre non si 
discostano in modo sensibile dalla norma mentre marzo 
e aprile presentano in media variazioni positive, con un 
massimo di +190.8% a Corrina in marzo. Tenendo 
conto di tutte le stazioni tabellate, marzo presenta in 
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media l'aumento positivo maggiore nei valori della 
temperatura media mensile (+58%) mentre il mese con 
diminuzione più vistosa è dicembre (-10.1%). Il mese 
in assoluto con aumento relativo più significativo è 
gennaio a Fortogna mentre quello che presenta la 
diminuzione più sensibile è febbraio a Cortina 
(417.3%). 

Lo scostamento assoluto mensile positivo 
massimo si è verificato a Cortina nel mese di gennaio 
(5.19) mentre quello negativo massimo si è verificato a 
Cavarzere a ottobre (con —1.9°); la media degli 
scostamenti assoluti presenta valore maggiore a marzo 
(#3° in media) e minore a giugno e settembre (-1.0° in 
media). La media dei valori medi mensili degli 
scostamenti assoluti per le stazioni tabellate è 
globalmente di +0.5°. 

L'andamento delle temperature viene 
qualche modo confermato dall'analisi della tabella 
che mette in evidenza i valori medi ed assoluti 
stagionali. La stagione invernale è stata più calda del 
normale (considerando tutte le stazioni tabellate) 
oscillano fra la situazione di Cortina (-783%) e 
Belluno (+91.7%) mentre in termini assoluti i valori 
variano fra 4.7° di Cortina e il valore 0.8° di Vicenza. 
La stagione autunnale è stata leggermente più calda 
con variazioni comprese fra la zona di Vicenza 
(-10.5%) e quella di Tarvisio (+53.6%). La stagione 
primaverile si è presentata relativamente in linea con le 
situazioni normali (+0.6% rispetto alla norma) come la 
stagione estiva che ha presentato valori di temperatura 
solo di poco più alti delle medie (+0.8% rispetto alla 
norma) con variazioni comprese fra i valori di Cortina 
(46,4%) e quelli di Udine (-2.8%). 

Per il periodo analizzato l'anno in esame ha 
presentato il valore minimo di temperatura per la 
stazione di Tarvisio nella stagione invernale. 


Il - PRESSIONE ATMOSFERICA 


L'esame della tabella III, che riporta i valori 
caratteristici della pressione atmosferica per il 1989 ed 
il periodo 1960-1988, registrati dall'osservatorio 
meteorologico dell'Istituto Cavanis di Venezia, pone in 
evidenza che la pressione media dell'anno è stata 
leggermente superiore al valore normale (+0.2%). 

Durante il 1989 si è verificato uno 
scostamento percentuale della media annua rispetto al 
valore normale pari al 0.2%. 

(Segue a pag. 77) 


Tabella I - Temperature medie mensili ed annue Anno 1989 


Arno 1989 
Media 1955-1988 
Scostamento 


Anno 1989 
Media 1954-1988 
Scostamento 


Anno 1989 
Media 1954-1988 
Seostamento 


Anno 1989 
Media 1955-1988 
Scostamento 


Anno 1989 
Media 1954-1988 
Scontamento 


Tabella I - Temperature medie mensili ed annue Anno 1989 


STAZIONE PERIODO 


Anno 1989 
PORTOGRUARO | Media 1954-1988 
Scostmento 


Anno 1989 
CASTELFRANCO | | Media 1954-1988 
Scostamento 


Anno 1989 
MESTRE Media 1954-1988 
Scostamento 


Anno 1989 
VICENZA 


Anno 1989 
CAVARZERE | Media 1984-1988 
Scostamento 


Anno 1989 
Media 1954-1988 
Scostamento 


Tabella II - Temperatura: medie ed estremi stagionali ed assoluti 


in esame 


350 Gori lug) 
38057, 86,38) 
370 ug 1989) 
370(1997,76,38 
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Moda 1989. 
Valor noce 1960-1988. 
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Estremi asi stia 1989. 


Estremi assoluti - minima 1989. 


Tabella IV - Velocità del vento (&m/h) Anno 1989 
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Tabella V - Massimi mensili della velocità del vento e relativa direzione - VENEZIA (Cavanis) 


Anno 1989 


L 


Anno 1989 


Media dei max mensili (60-"88) 


Massima dei massimi menili 


1967,75 €81 


Venezia (Cavani) 


Anno 1989 


Tabella VII - Nebulosità (in decimi) 


6a |sa|so|«|r| 66] 48] 20 
32 | 46 | 40 | ss 
23 | 03 | 02 


Ano 1989 19 | 10|70| 69 
VENEZIA Media 1979-1988 | s7 | 47 | sa | si |a 41 [21 | 32 
Scostamento 12 | 03 |-a0| 01 | 16] 03] 07] 02|0s 


Tabella VIII - Umidità relativa (in centesimi) 


Anno 1989 290 | mo | 0 | r60| 60] no 


VENEZIA Media 1960-1988. | 78,8 | 738 | 730 | 706 | 6a7 | Gai | ssa | 682 
7 | 29 [an |oa|ss|6es| 26] 


Scostamento 02 | 32 | 00 | sa | 0; 


Tabella IX - Confronto fra le precipitazioni del 1989 e quelle del periodo 1921-1988 (mm) Anno 1989 


Tabella IX - Confronto fra le precipitazioni del 1989 e quelle del periodo 1921-1988 (mm) Anno 1989 
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fig.1 - PRECIPITAZIONI MENSILI 


In termini di escursione mensile lo 
scostamento percentuale positivo maggiore si è 
verificato a febbraio con un +75.3% (in termini assoluti 
a gennaio con +10.5 mm Hg, quello negativo a 
settembre con -42.8% (in termini assoluti sempre ad 
aprile con -3.0 mm Hg). Il mese con escursione 
maggiore è stato febbraio mentre quello con escursione 
minore è stato settembre. 

In media, gli estremi assoluti massimi mensili 
sono risultati superiori nel 1989 rispetto al periodo, con 
differenze più elevate nei mesi di gennaio, febbraio e 
dicembre. In media gli estremi assoluti minimi mensili 
sono risultati superiori rispetto al periodo, con 
differenza più elevata nel mese di gennaio (+14.1 mm 
H8). 


IN - VENTO 


Per l’anno 1989 la tabella IV evidenzia il 
valore medio annuo e quelli medi mensili della velocità 
del vento, derivati dalle osservazioni eseguite presso 
l'osservatorio meteorologico dell'Istituto Cavanis di 
Venezia. 

L'anno 1989 presenta un valore medio di 
velocità del vento molto simile alla media dei valori 
medi calcolata nel periodo 1960-1988 . 

1 mesi più ventosi sono stati aprile, maggio, 
giugno, luglio ed agosto mentre quelli meno ventosi 
sono stati gennaio, febbraio e dicembre; vi sono 
corrispondenze ad aprile, maggio e luglio con le medie 
del periodo. 

Lo scostamento percentuale dalle medie varia 
fra il minimo di marzo (-22.8%) ed il massimo di 
dicembre (+16.2%); in termini assoluti abbiamo un 
minimo a marzo di -1.8 km/h e un massimo a agosto di 
40,3 km/h. I valori medi mensili sono stati superiori ai 
valori normali solo nel mese di agosto. 

La tabella V fomisce i valori massimi della 
velocità del vento e le relative direzioni, per l’anno 
1989 e per il periodo 1960-1988, 1 valori tabellati 
derivano dalle elaborazioni delle velocità misurate 
quotidianamente alle ore 8, 14 e 19, presso 
l'osservatorio meteorologico dell'Istituto Cavanis di 
Venezia. 

La velocità massima fra quelle misurate si è 
verificata in novembre (30 km/h); le velocità massime 
mensili sono state sempre inferiori alle corrispondenti 
medie del periodo, ad esclusione dei mesi di aprile, 
giugno, luglio, agosto e novembre. Alcune elaborazioni 
eseguite evidenziano nell'anno 1989 la frequenza 
maggiore della direzione del vento nel quadrante NNE 
(145 valori pari al 13.1% delle misure eseguite con una 
velocità media di 7 km/h) mentre la frequenza minore è 
legata al quadrante WSW (16 valori, pari al 1.5% delle 
misure effettuate, con una velocità media di 4 km/h). 
nella stagione invernale abbiamo la frequenza 
maggiore delle misurazioni nel quadrante NNE (37 
misurazioni con velocità media 7 km/h); la stagione 


primaverile presenta le frequenze maggiori nel 
quadrante SE (36 misurazioni con velocità media 11 
lan/h); la stagione estiva presenta la frequenza 
maggiore nel quadrante SE (60 misurazioni con 
velocità media 8 km/h) e infine la stagione autunnale 
presenta la frequenza maggiore delle misurazioni nel 
quadrante NNE (60 misurazioni con velocità media 7 
im): 


IV - NEBULOSITA' 
La tabella VII presenta il valore medio annuo 


ed i valori mensili di nebulosità in decimi, ricavati 
dalle rilevazioni effettuate quotidianamente alle ore 8, 


14 e 19 presso l'osservatorio meteorologico 
dell'Istituto Cavanis di Venezia. 
Globalmente, il 1989 ha evidenziato un 


nebulosità (+11.1%) con uno 
. Rispetto ai valori 
della norma in termini percentuali si sono verificati 
valori di nebulosità maggiori nel mese di ottobre 
(+50%) e minori nel mese di marzo (-7.4%), mentre in 
termini assoluti le oscillazioni rispetto alla norma 
variano fra un massimo di +2.3 punti (ottobre) e un 
minimo di -0.4 punti (marzo). In termini assoluti i mesi 
più nebulosi sono stati gennaio, febbraio e dicembre (in 
media 7.3 decimi di cielo coperto) mentre quello meno 
nebuloso è stato agosto (in media 4,6 decimi di cielo 
coperto). 


In termini di frequenza sono state effettuate 
406 misurazioni di cielo sereno (37.7% del totale), 
Tdi nebbia (6.6%), 8 di foschia (0.7%), 202 di cielo 
totalmente coperto (18.7%); i valori intermedi del 
grado di copertura, sempre in termini di frequenza, 
variano fra il minimo di 25 misurazioni per 1/10 
nebulosità e il massimo di 67 misurazioni per 3 decimi. 


V - UMIDITA' RELATIVA 


La tabella VIII presenta il dato annuale medio 
e le medie mensili dell'umidità relativa (espressa in 
centesimi del rapporto tra la tensione di vapore reale e 
la tensione massima possibile alla temperatura del 
momento della misurazione). I valori sono ricavati 
elaborando i dati rilevati quotidianamente alle ore 8, 14 
e 19 presso la stazione meteo dell'Istituto Cavanis di 
Venezia. 

Globalmente l’anno 1989 è stato leggermente 
più umido rispetto alla media del periodo 1960-1988 
(433 in percentuale e 24 centesimi in termini 
assoluti). 

Gli unici mesi con umidità media inferiore alla 
norma sono maggio, novembre e dicembre. Il valore 
minore di umidità media mensile è in maggio (-0.7 
punti rispetto alla norma, -1 % in termini relativi) 
contrariamente a quanto indicano i valori medi nel 
periodi che fissano in luglio il mese più secco. 

(Segue a pag. 89) 


Tabella X - Precipitazioni stagionali (espresse in percentuale del totale annuo) Anno 1989 


MIS eten 


Tabella XI - Precipitazioni medie at 


Anno 1989 


TAGLIAMENTO 
PIOVERNO 


a NERVESA 
DELLA BATTAGLIA 


im? 3163 


a BARZIZA 
(Passano del Grappa) 


in? 1567 
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MONTEGALDELLA 


im? 1386 


AGNO-GUA' 
LONIGO 


in? 260 


1988 
140 
un 
1458 
1938 
1468 
1657 
uma 
1259 
teso 
rose 


1607 
1478 
1883 
1698 


Valore medio 1922-1988 


Rapporto 1939 / valore medio 


Rapporto valore massimo / valore medio 


Rapporto valore minimo / valore medio 


atua mec ano (im) 


1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1985 1970 1975 1980 1985 


tempo (anne) 
fig. 2a - Tagliamento a Ploverno 


atene medio annuo (mn) 


1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1950 1985 1970 1975 1980 1985 
tempo (anno) 
fig. 2b - Piave a Nervesa della Battaglia 


ariano eco seno (mm) 


1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1980 1965 1970 1975 1990 1985 
tempo (enne) 


fig. 2c- Brenta a Barziza (Bassano del Grappe) 


fig. 2 - AFFLUSSI MEDI ANNUI IN ALCUNI BACINI DEL COMPARTIMENTO 
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ano medio so (mm) 


fig. 24 - Bacchiglione a Montegaldella 


1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 


1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 


fig.20 - Agno-Guà a Lonigo 


tempo fanno) 


1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1985 1970 1975 1980 1965 
tengo fanne) 


fig. 21 Adige a Boara Pisani 


fig. 2 - AFFLUSSI MEDI ANNUI IN ALCUNI BACINI DEL COMPARTIMENTO 
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medie mobili affissi (mm) medie mobili aMussi (mm) 


medie mobili aussi (mm) 


1930 1940 1950 1960 1970 1960 1990 
tempo (anno) 


1990 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
fig.30- Brenta a Barziza 


fig. 3- MEDIE MOBILI DECENNALI DEGLI AFFLUSSI MEDI ANNUI 
IN ALCUNI BACINI DEL COMPARTIMENTO 
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fig.34 - Bacchiglione a Montegaldella = '"MP°(9°0? 
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fig.3e - Agno-Guà a Lonigo nata 
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fig.3f - Adige a Boara Pisani snc ent) 


fig. 3- MEDIE MOBILI DECENNALI DEGLI AFFLUSSI MEDI ANNUI 
IN ALCUNI BACINI DEL COMPARTIMENTO 


Tabella XII - Massime quantità di precipitazione registrate in periodi di più ore consecutive nel periodo 1923-1988 e nel 1989 


INTERVALLO DI ORE 


Tabella XIIT - Massime quantità di precipitazione registrate in periodi di più giorni consecutivi nel periodo 1923-1988 e nel 1989 


‘NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO 


Piave» Brenta » Bacchiglione - Agno-Guà 


Medio e Basso Adige 


Tabella XIV - Altezze idrometriche massime e minime assolute del 1989 e del precedente periodo di osservazione 


CORSO D'ACQUA | STAZIONE IDROMETRICA 


3031 0871 


14 lug. 1970 


27 dic. 1971 


Nervesa della Bataglia +2 | sf01925 


Ponte della Vittoria 1200. 1987 


Barziza (Bassano del Grappa) 23 gen. 1955 


4 giu 1988 


vari gioni '85 
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Tabella XV - Confronto fra portate medie mensili ed annue (m/s) e quelle del precedente periodo di osservazioni Anno 1989 


Anno 1989 


476616904 e86-38 
Rapporto 


Tabella XVI - Elementi caratteristici della marea a PUNTA DELLA SALUTE (Venezia) Anno 1989 
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1906 - b) Registratore di livll: Punta della Dogana 
9) Livello del mare: massimo 1,94 m (1966), minimo -1,21 (1934); ati feriti a caposaldo di Punta della Sal. 


ELEMENTI CARATTERISTICI 


Media | decade 
Medi I decade 

Medi Il decade 

Media mensile dana 
Massimo mensile ed annuo 


Minimo mensile ed annuo 


Massima ampiezza inc dall'alta lla bassa 


Massima ampiezza in cm dalla basa all'alta 


Escursione mensile ed annua in cm 


1968 1070 1975 1980. TEMPO (anno) 1985 
fig. 4a - Prata di Pordenone (Pianura tra Tagliamento e Piave) 


QUOTE (ms. m) 


82858858 % 


1980 TEMPO (anno) 1986 
fig. 4c - Bolzano Vicentino (Pianura tra Brenta e Adige) 


fig. 4- VALORI MEDI ANNUI DEI LIVELLI FREATICI 
IN ALCUNE STAZIONI DEL COMPARTIMENTO 


Il mese più umido è stato ottobre, con un 
aumento del +8.7% rispetto alla norma, mentre in 
termini relativi il mese che ha presentato l'aumento 
maggiore è stato luglio con un 12.5 %. Lo scostamento 
maggiore di umidità in termini assoluti si è verificato a 
luglio con una diminuzione dell'umidità media di ben 
8.2 centesimi. Il mese più vicino al comportamento 
normale risulta invece marzo (+0.0 centesimi). 


VI - PRECIPITAZIONI 


La tabella IX permette il confronto fra i valori 
annuali ed i corrispondenti mensili delle precipitazioni, 
in determinate stazioni del compartimento, con i valori 
normali del periodo 1921-1988. 

Per le stazioni della tabella IX le 
precipi sono mantenute generalmente sotto la 
media (mediamente del -3.4 %). La diminuzione di 
piovosità annuale in termini relativi è maggiore a 
Tarvisio (-18.8%) mentre in termini assoluti si ha la 
diminuzione più significativa a Maniago, con un valore 
-287 mm. Tenendo conto di tutte le stazioni presenti 
in tabella, è riscontrabile un aumento generalizzato 
delle precipitazioni nei mesi di aprile, giugno, luglio e 
agosto, ed una forte diminuzione nei mesi gennaio, 
maggio, ottobre e dicembre. Globalmente il mese che 
presenta l'aumento più consistente in termini relativi è 
aprile (+126.4% in media). Una diminuzione delle 
precipitazioni si è verificata, invece, in tutte le stazioni 
tabellate, nei mesi di gennaio, maggio, ottobre e 
dicembre con variazioni relative globali comprese fra 
un 100% di gennaio e un -74.6% di maggio. 

Il mese globalmente più piovoso è aprile. Il 
valore mensile massimo di precipitazione tabellato è 
quello di ottobre a Maniago (4234 mm) a cui 
corrisponde un aumento rispetto alla norma di 
+128.1%. In nessuna stazione Îl mese più piovoso ha 
coinciso con il mese di norma più piovoso. Il mese 
meno piovoso è stato gennaio e il valore in assoluto 
minore è presente a gennaio nelle stazioni di Trieste, 
Forni Avoltri, Verona © Padova (0.0 mm con una 
riduzione del -100% rispetto alla norma). La massima 
diminuzione relativa di piovosità si è verificata sempre 
nel mese di gennaio alle stazioni di Trieste, Forni 
Avoltri, Verona. Il massimo aumento relativo di 
piovosità si è verificato nel mese di luglio a Verona 
(4319.7%). 

La tabella IX non riporta risultanze conclusive 
singolari; ogni stazione ha un proprio andamento 
particolare, ma in generale si può osservare che le 
precipitazioni hanno presentato una diminuzione 
relativa maggiore in gennaio e un aumento aprile. 

Tale conclusione viene riproposta nella tabella 
X, che fornisce le precipitazioni stagionali per le 
stazioni della tabella precedente, con le eccezioni di 
Fomni Avoltri © Verona. In tutte le stazioni si è 
verificato un calo relativo delle precipitazioni nella 
stagione autunnale (in media -40.7% rispetto ai valori 
di norma) mentre in quella. primaverile ed estiva si è 
verificato un aumento (rispettivamente del +42.2% e 
+18.6%). La diminuzione maggiore di piovosità, in 


termini relativi, si è verificata nella stagione autunnale 
a Verona (-704%), mentre l'aumento maggiore di 
piovosità si è avuto sempre a Verona nella stagione 
estiva con +89.7%. 

L'andamento delle precipitazioni nel ‘1989 
viene evidenziato anche nelle figure 1a,1b,1c,1d,Je,1fe 
Ig. I grafici visualizzano i valori mensili di 
precipitazione (espressi come percentuale del totale 
annuo) per alcune stazioni del compartimento, scelte in 
modo tale da coprire i principali bacini imbriferi 0 aree 
idrografiche omogenee. I grafici consentono, anche se 
molto parzialmente, di verificare le conclusioni 
precedenti ed evidenziano una certa corrispondenza coi 
regimi pluviometrici ricorrenti per le zone in analisi. 

In tabella XI vengono elencate le 
precipitazioni medie annue in alcuni bacini del 
Compartimento. Per il valore 1989 abbiamo 
generalmente valori inferiori i valori normali. 

Le variazioni percentuali del 1989 rispetto al 
valore normale variano dal -2.6% dell'Adige a Boara 
Pisani al -12.5% del Bacchiglione a Montegaldella. 
Come si può osservare il 1989 non ha modificato i 
valori assoluti minimi e massimi di precipitazione 
media annua nel periodo. 

Con la serie di dati della tabella XI e quelli 
corrispondenti relativi al bacino dell'Adige a Boara 
Pisani, oltre ai valori centrali, sono stati ricavati i 
corrispondenti valori di dispersione, i momenti e le 
inclinazioni. Come era prevedibile le serie presentano 
valori con bassa tendenza alla concentrazione, e ciò in 
ragione diretta con il diminuire dell'area del bacino 
sotteso e l'aumentare della piovosità media annua 
corrispondente (lo scarto medio varia fra il minimo di 
118.1 mm per l'Adige a Boara Pisani ed il massimo di 
299.4 mm per il Tagliamento a Pioverno mentre gli 
scarti quadratici medi sono compresi fra il minimo di 
147.9 mm per l'Adige a Boara Pisani e 366.5 mm del 
Tagliamento a Pioverno). Per quanto riguarda lo scarto 
medio rispetto alla media, ovvero la tendenza alla 
variazione dei termini della serie, il valore più elevato 
viene presentato dal Bacchiglione a Montegaldella 
mentre il minimo dall'Adige a Boara Pisani (i 
coefficienti di variazione sono rispettivamente 0.205 e 
0.160). I valori degli scarti quadratici medi della media 
relativi sono tutti bassi (il massimo viene presentato dal 
Bacchiglione alla stazione di Montegaldella col valore 
2.5%). I valori di curtosi sono compresi fra -0.001 
ottenuto per l'Adige a Boara Pisani e 0.8607 relativo al 
Bacchiglione a Montegaldella. Come era prevedibile, 
infine, tutte le serie sono asimmetriche a destra con 
valori del coefficiente di asimmetria variabili fra 
+0.417 per l'Agno-Guà a Lonigo e +0.841 per il 
Bacchiglione a Montegaldella. 

L'analisi regressiva lineare dei valori di 
afflusso rispetto ai valori degli anni di osservazione, 
con l'applicazione del metodo dei minimi quadrati, ha 
permesso la determinazione delle rette interpolatici 
visualizzate nelle figure da 2a a 2/. Tutte le rette hanno 
coefficiente angolare negativo (variabile fra il valore 
-4.226 del Bacchiglione a Montegaldella ed îl valore 
-0.0397 dell'Adige a Boara Pisani). Nell'arco del 
periodo preso in esame, e nell’ambito dei limiti della 


presente trattazione, si conclude che si è sviluppata una 
relativa diminuzione degli afflussi di tutti i bacini 
considerati, con la particolarità che l'andamento 
dell'Adige a Boara Pisani risulta praticamente piatto. 

Le serie precedenti, costituite ciascuna da 68 
valori, sono state riordinate tramite somme mobili 
limitate a 10 componenti, ottenendo così 6 nuove serie 
di medie mobili di 59 valori (vedi figure da 3a a 37). 
La determinazione dei valori di media e di dispersione, 
nelle nuove serie, non offre particolari risultanze; tutti 
parametri diminuiscono in valore assoluto e in termini 
relativi ritroviamo le risultanze delle precedenti 
elaborazioni. Per quanto riguarda i valori di forma va 
rilevato come la curtosi vari tra il valore -1.02 per il 
Bacchiglione a Montegaldella e -0.326 per l'Agno- 
Guà a Lonigo; i coefficienti di asimmetria risultano 
variabili fra il valore -0.21 per il Tagliamento a 
Pioverno ed il valore -0.57 per l'Adige a Boara Pisani, 
con la sola esclusione del Bacchiglione a 
Montegaldella che presenta il valore +0.24. Similmente 
alle serie originali è stata infine eseguita un'analisi 
regressiva lineare ai minimi quadrati (vedi figure da 3a 
a 39). In termini relativi le rette dell'Agno-Guà a 
Lonigo e dell'Adige a Boara Pisani cambiano di segno 
nel valore dei coefficienti angolari; i coefficienti 
angolari negativi variano fra -3.4229 per il 
Bacchiglione a Montegaldella e -0.4361 per il Brenta 
a Barziza, mentre i valori positivi sono +0.574 per 
l’Agno-Guà a Lonigo e +0.7616 per l'Adige a Boara 
Pisani. 


Le tabelle XIl e XII evidenziano, per i 
maggiori bacini del Compartimento, le precipitazioni 
massime registrate, in determinati intervalli temporali, 
nell'arco del 1989. Come di consueto i bacini con 
valori più elevati, sempre però inferiori ai valori storici, 
sono quelle orientali. Per le massime orarie le 
Variazioni rispetto ai massimi storici sono comprese fra 
-22.2% (massima precipitazione di 1 ora per i bacini 
Piave, Brenta, Bacchiglione e Agno-Gud) e -68.6% 
(massima precipitazione di 12 ore sempre per i bacini 
di Piave, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà) mentre per 
le massime giornaliere le variazioni sono comprese fra 
-32.3% (massima precipitazione di 3 giorni per i bacini 
Medio e Basso Adige) e -68.7% (massima di pioggia di 
5 giorni per i bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione e 
Agno-Guà). Sempre rispetto ai massimi storici le 
massime precipitazioni orarie presentano una 
diminuzione percentuale maggiore per i bacini del 
Medio e Basso Adige mentre rispetto alle massime del 
periodo le precipitazioni massime giornaliere 
presentano una diminuzione percentuale maggiore nei 
bacini orientali. 


VII- IDROMETRIA 


Nell'anno 1989, come risulta dalla tabella 
XIV, in tutte le stazioni sono state misurate altezze 
idrometriche da non considerarsi eccezionali, sia nei 
valori di piena che nei valori di magra. Si può 
osservare infatti come le altezze risultino 


abbondantemente comprese fra i massimi e i minimi 
rilevati nel periodo di osservazione. 

Le piene più significative, sulla base delle 
aliquote percentuali riferite alla escursione massima nel 
periodo, si sono verificate sullo Stella ad Ariis (+139 
cm corrispondenti al 68.5% dell'oscillazione massima), 
sul Tagliamento a Pioverno (+268 cm parî al 49.4%) e 
infine sul Tagliamento a Venzone (+235 cm 
corrispondenti al 48.7%). 

Allo stesso modo, rapportando le altezze 
idrometriche alla escursione massima nel periodo, si 
conclude che i livelli minori si sono presentati 
sull'sonzo a Mainizza (-60 cm. corrispondenti 
all'31.6% dell'escursione massima), sul Tagliamento a 
Latisana (-42 cm pari al 70%) e infine sul Livenza a 
Meduna di Livenza (-126 cm pari al 63.6%). 


VII - PORTATE E 
BILANCI IDROLOGICI 


Nella tabella XV sono illustrate le portate 
medie annue e le medie mensili per il 1989 e per il 
periodo di osservazione, della stazione di Barziza sul 
Brenta e della stazione di Boara Pisani sul fiume 


A Barziza la portata media annua del Brenta 
risulta inferiore al valore normale (in termini 
percentuali del -21.7%). I valori verificatisi sul fiume 
Brenta concordano parzialmente su guanto poteva 
prevede in base all'andamento. degli aus 


carri portata media mensile massima sul Brenta 
a Barziza risulta ad aprile (mentre il valore normale si 
attesta a maggio) con un aumento rispetto alla norma 
del 35.5%; la media mensile minima è quella di 
febbraio con una diminuzione del -44.4% (il valore 
normale minimo risulta a gennaio). La variazione 
positiva maggiore rispetto alla norma si è verificata a 
luglio con una differenza di +88.7%. 

Nella stazione di Boara Pisani la portata 
media annua risulta inferiore al valore normale (in 
termini percentuali del -19.5%). 1 valori verificatisi sul 
fiume Adige concordano parzialmente su quanto 
poteva prevedersi in base all'andamento degli afflussi 
meteorici. 

La portata media mensile massima sull’Adige 
‘a Boara Pisani risulta a luglio (come il valore normale) 
con un aumento rispetto alla norma del 10.3%; la 
media mensile minima si è verificata in gennaio con 
una diminuzione del -23.4% (il valore normale medio 
mensile minimo sarebbe a febbraio). Si sono verificate 
solo variazioni negative rispetto alla norma tranne che 
ad aprile e luglio. 


IX - MAREOGRAFIA 


La tabella XVI presenta i valori caratteristici 
del livello marino alla stazione mareografica di Punta 
della Salute a Venezia. 

Il livello medio marino ha presentato il valore 
medio decadico più elevato nella seconda decade di 
aprile (+35.7 cm sul riferimento di Punta della Salute); 
il valore minore sî è verificato nella prima decade di 
febbraio (-11.8 cm). In termini di valore medio mensile 
il livello massimo si è verificato ad aprile (+28 cm) 
mentre quello minimo a gennaio (-1.8 cm), Il massimo 
assoluto mensile si è verificato nel mese di marzo, con 
+101 cm, mentre il minimo assoluto si è verificato a 
febbraio, con -93 cm. 

La media annua è di +16.1 cm contro una 
media del periodo 1872-1988 pari a +9.4 cm cioè con 
un aumento di circa il 713%. Il realtà il dato va 
corretto tenendo conto del fenomeno legato alla 
subsidenza del suolo veneziano. Il livello medio 
marino 1872 fu, rispetto sempre allo zero mareografico 

Punta della Salute, di +03 cm ovvero 15.8 cm 
feriore a quello misurato nel 1989; vari studi 
concordano che la subsidenza del suolo veneziano nel 
medesimo periodo è quantificabile in circa 12 cm. Per 
l'anno 1989 abbiamo quindi, dall'inizio delle 
osservazioni, un innalzamento medio del livello marino 
pari a poco meno di 4 cm. 


X- FREATIMETRIA 


Nell'anno 1989 non si sono verificati livelli 
freatici massimi o minimi significativi. 

Le figure da 4a a 4c visualizzano per alcune 
stazioni del Compartimento i valori medi annui dei 
livelli freatici nel periodo 1965-1989. 

Per le stazioni raffigurate, gli scarti quadratici 
medi vanno dal valore 0.16 di Prata di Pordenone e 
Scorzè al valore 0.06 di Bolzano Vicentino. 1 
coefficienti angolari sono variabili dal valore -0.025 di 
Bolzano Vicentino a -0.01 di Scorzè. 

I coefficienti di asimmetria variano da -0.6 di 
Scorzè a 0.28 di Bolzano Vicentino. 


XI- CONCLUSIONI 


Entro i limiti della presente trattazione si può 
affermare che l'andamento dei parametri 
idrometeorologici, nell'arco del 1989, rientra in una 
relativa normalità. È evidenziabile un generalizzato 
leggero aumento dei valori di temperatura. media 
annuale rispetto alla norma, mentre per quanto riguarda 
le precipitazioni abbiamo una diminuzione generale dei 
valori annuali. Gli altri parametri meteorologici hanno 
mostrato variazioni nella norma e di minor importanza. 
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ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI IDROMETRICHE E FREATIMETRICHE 
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ERRATA CORRIGE 
SEZIONE B — IDROMETRIA 


Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche (pag. 14) 

1) L'altezza di max piena del Monticano ad Oderzo è di +4,20 m il 12/10/1987 

2) L'altezza di max piena dell'Adige a Legnago è di + 3,72 m il 18/09/1882 

3) L'altezza idrometrica minima dell'Adige a Legnago è di — 4,54 m il 25/12/1989 


TABELLA 1 


I valori della stazione di Adige a 
Giorno ] GEN ] 
CONO ES 


